جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





' ۰ ز المدرسة : 045 قم الصفحة من 1 إلى 1 

المديريهة : الكرخ الأولى 2 0 
المدرسة٠‏ ثانوية دار الحكمة الأهلية للبنين 

الفرع : إحيا ء' 

لفرع : إحيائي الدور الأول 2020/9 














1 | 102041045002 || احم جبار علي حمادي ________| 26 | 37 | صف | 23 |%7 | 25 | | معيد |[ 0 | 0 
| 2 | 102041045003 _| بكر سلام علي ابراهيم _____| 90 | 98 | 97 | 94 | 84 | 96 | | نجج | 559 | 93.17 
3 | 102041045004 إحسن ثبت هاشم‌لزام ||| 78 | 88 | 71 | 41 | 50 | 6| | معيد | 0|0 
| 4 | 102041045005 إ حمسن علي نجم عبد للهء_ 10 | صفر | م | م | م | م | م |[ | ميد | 0 | 0 ( 
5 | 102041045007 | رسول عدنان صالح حمادي_ 1 | صفر | 83 | م | صفر |[ م | صفر| | معيد |[ 0 | 0 | 
6 | 102041045008 | سيف صلاح حلو محمد | صفر | 92 | 93 | 89 | م | 85 | | معد | 0 | 0 ( 
.7 | 102041045009 | عماراحمد محمد خلف | 50 | 50 |%14 | 56 | 37 | 64 | | معد | 0 | 0 ( 
8 | 102041045010 | محمد احمد لفته عفتان _______| 87 | 97 | صفر | 88 | صفر | 76 | | معيد |[ 0 | 0 | 
| 9 | 102041045011 | محمد خالد عادي عبيد ||| 41 | 72 |%9 | 50 | 23 | 29 | | ميد | 0 | 0 ( 
| 10 | 102041045012 | محمد عبد الله عبد شهاب ||| 81 | 100 | 98 | 98 | 93 | 84 | | نجج | 554 | 92.33 
11 | 102041045013 | مصطفى عبد الامير اسوادي ازنا»__ | م | 82 | م | 22 | صفر | 29 | | معيد |[ 0 | 0 | 
| 12 | 102041045014 | يوسف عبد الجليل معتوك عبد القادر_ | 64_ | 86 | صفر | 70 | 50 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 | 
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